CONSILIUL LOCAL CENAD PROIECT HOTARÂREA NR din 12 09 2016 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor în domeniul sitiatilor de urgenta,la nivelul comunei Cenad Consiliul local Cenad; Având în vedere Referatul d-lui Craciun Nicolae-primarul comunei Cenad cu Nr 5030 din 07 09 2016; În temeiul: * art 6, alin 1, alin 2 si art 8 din Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a rsicurilor si a Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor aprobata prin O M A I nr 132 din 29 01 2007; * art 13, lit a si art 14, lit a din Legea nr 307/12 07 2006 privind apaararea împotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; * art 7 din Legea nr 52/2003, privind transparenta decizionala în administratia public locala -republicata; În baza art 36, alin 6, lit a, pct 8 si art 45 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001-republicata cu modificarile si completarile ulterioare; HOTARÂSTE: Art 1-Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor în domeniul situatilor de urgenta, la nivelul comunei Cenad,conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarâre Art 2-Prezenta hotarâre se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica: -Institutiei Prefectului-Judetul Timis-Directia pentru controlul legalitatii actelor si contencios administrativ; -I S U Banat-Timis; -C L S U Cenad PRIMAR AVIZAT Craciun Nicolae SECRETAR, Marianut Miroslav 